जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(विद्युत व यांत्रिकी ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता 
यांची दि.०१/०१/२०२० ते ०१/०१/२०२२ रोजीची 
एकत्रित राज्यस्तरीय अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३३८/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: - ०९/१०/२०२३. 
संदर्भ:- 


१) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक १० ऑगस्ट, २०२३ 


शासन परिपत्रक:- 


जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची एकत्रित राज्यस्तरीय 
ज्येष्ठता सुची प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात येते. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ 
अन्वये दि.०१.०१.२०२० ते ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करुन सदर यादी अंतिम 
करण्यासाठी त्यावर आक्षेप/माहिती मागविण्यात आली होती. परंतू विहित कालावधी उलटूनही कोणत्याही 
विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून आक्षेप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सदरहू कार्यालयांचे आक्षेप/माहिती 
निरंक आहे असे गृहीत धरुन दि.०१.०१.२०२० ते ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त seca कनिष्ठ अभियंत्यांची नावे 
वगळण्यात आली आहेत. 


३. शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर ज्येष्ठता 
याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप वेळीच नोंदविता 
येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती करण्याची विनंती 
करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी 
वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे उद्भवतात. सबब सोबतची 
ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे केल्याबाबतचे संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे प्रमाणपत्र शासनास पाठवावे. 

४. सदर यादीमध्ये स्वनिधीतून नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अथवा अर्हता रहित कनिष्ठ अभियंता यांचा 
समावेश झाला असल्यास सदर नावे वगळण्याचा प्रस्ताव संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
यांनी, संबंधित उपायुक्‍त ( आस्थापना ) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांचेमार्फत यादी प्रसिध्द झाल्याच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३३८/आस्था-४ 


दिनांकापासून आठ दिवसात शासनास सादर करावा , सदर प्रस्ताव विहित कालावधीत शासनास सादर न 
केल्याने, त्यानुषंगाने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना) , विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची 
राहील. 
५. सदर यादी संबंधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीच्या 
आधारे तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या यादीच्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास 
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबधित उपायुक्‍त 
(आस्थापना) , विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची राहील. 
६. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 2023 4008 4939984920 असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebda886eae533288a0032 
32dfa51925322f07, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BA | KR | S H N A RA U ग serialNumber=52DEE7DD608E1 BF9A63F 1C3E782CDF35FEBBFD44B 
3C12DB9684B5571AEA49117, cn=DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


Date: 2023.10.09 17:40:38 +05'30' 


(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

उपायुक्त (आस्था.) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

५. निवडनस्ती. 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता ' जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ 1 ह. | षु ६ a ८ ९ १ | 
भाग-१ (पदवीधर) - विद्युत 
ae श्री.एस.जी.कांबळे लातूर विदयुत २७-३-१९६७ विदयुंत अ. पदवी १७-४-१२९० भजक सुट 
२  श्री.जी.टी.शहारे नागपूर बांधकाम २३.०३.१९८४ बी.टेक ३०.०४.२०१० «| SA. उत्तीर्ण | 
3 श्रीम.जे.पी. देवकर कोल्हापूर बांधकाम ०२.०८.१९८९ बीई (इले. २५.०७.२०१३ ।इमाव उत्तीर्ण 
४  श्री.टी. बी. देवरे कोल्हापूर बांधकाम २७.०८.१९९० बीई (इले.) ०१.०८.२०१३ ।इमाव उत्तीर्ण | 
भाग-१ (पदवीधर) - यांत्रिकी 
१ | श्री.एन.ए.गानोरकर बीड पाणी पुरवठा १७.०७.१९७० बीई (मेकॅ.) ०९.१२.१९९८ इमाव उत्तीर्ण | 
२ श्री.ए.एम.सुर्यवंशी नाशिक पाणी पुरवठा ०९.०९.१९७४ बीई (मेकॅ.) २०.११.२००४ = SAI उत्तीर्ण | 


पृष्ठ १४ पैकी १ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख | शैक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता ' जात प्रवर्ग व्यावसायिक शेरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ | २ ३ ae षु ६ a ८ ९ १ | 
3 श्री.जे.आर.शिरभाते अमरावती सिंचन १६.०७.१९८१ बीई (मेकॅ.) २१.०६.२००८ इमाव नाही 
४  श्री.एम.आर.बिसेन गडचिरोली बांधकाम २९.०९.१९७९ बीई (मेकॅ.) २०.०८.२००९ इमाव उत्तीर्ण 
५  श्री.व्ही.ए.सांगोळकर सांगली बांधकाम ०२.०९.१९८९ बीई (मेकॅ.) ०६.०९.२०१३ खुला नाही 
६ श्री.एम.ए.शेख सिंधुदुर्ग यांत्रिकी २७-०६-१९९२ यात्रिकी अभि. ।१९-११-२०१४ खुला 
पदवी 
७ श्री.पी.जगताप वर्धा यात्रिकी १२-१०-१९८७ बीई (यां) १२-१-२०१५ इमाव उत्तीर्ण 
८  'श्री.एस.एस.खांडे नांदेड यांत्रिकी ०६-०३-१९८२ बी.ई (A) ०४-३-२०१५ इमाव उत्तीर्ण 
९ श्री.ए.एन.जोशी नांदेड यात्रिकी २७-१०-१९८९  एम.टेक(मेकँॅ) ०४-३-२०१५ खुला उत्तीर्ण 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता ' जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ = षु ६ ea ८ ९ a 
| श्री.ए.डी.आठवले नांदेड यांत्रिकी १७-१०-१९९४ बी.ई. (AG) १६-०९-२०१९ अजा नाही 
| श्री.एम.ए.ठाकरे पालघर पाणी पुरवठा ११.१०.१९७७ बी.टेक. (मेक) ।२१.०१.२०२० इमाव उत्तीर्ण 
१२ श्री.टी.के.शिंदे रत्नागिरी यांत्रिकी २४-२-१९९३ यांत्रिकी पदवी ।११-११-२०२० अज लागू नाही 
१३ श्री.एन.एस.मथाळे रत्नागिरी यांत्रिकी १०-०८-१९९३ यांत्रिकी पदवी ।१७-११-२०२० अजा लागू नाही. 
१४ 'श्री.जी.एस.गायकवाड धुळे यांत्रिकी २-४-१९८९ बीई (AG. ) ०२-०३-२०२१ 'अज नाही 
१५ श्री.पी.एस.पाटील रायगड यांत्रिकी २१-७-१९९५ बी.ई. (मेक)  ०३-०६-२०२१ खुला 


भाग-१ (पदवीधर) -भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता ' जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ कका षु ६ ea ८ ९ १ | 
a श्री.डी.एल.श्रीखंडे औरंगाबाद पाण पुरवठा ११.०१.१९७८ बी.ई. (AP) २२.०२.२००२ खुला उत्तीर्ण | 
२ श्री.एम.पी.काटे लातूर पाणी पुरवठा २५.०४.१९८६ बी.ई. (AP) २७.०१.२००९ खुला नाही | 
३  श्री.जी.एन.मजगर पुणे पाणी पुरवठा ३१.०५.१९७६ बी.ई. Ah) २८.०१.२००९ अ.जा. नाही | 
४  श्री.एम.ए.एम.के. ]होख लातूर पाणी पुरवठा १०.०५.१९७८ बी.ई. (AP) २९.०१.२००९ इमाव उत्तीर्ण | 
4 श्री.पी.पी.मेळलगे सांगली पाणी पुरवठा ०७.०५.१९८३ बी.ई. (AP) २९.०१.२००९ खुला उत्तीर्ण | 
७ श्रीम.एस.आय.बोराडे लातूर पाणी पुरवठा १९.०९.१९८४ बी.ई. Ah) ०६.०२.२००९ खुला नाही | 
८  श्री.एन.एस.वानखेडे गोंदिया यांत्रिकी २८.०७.१९७५ बी.ई(मेकॅ.) २९.०५.२०१० अजा उत्तीर्ण | 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ = 4 & =] ८ ९ . 
भाग-२ (पदविकाधारक) - विद्युत 

| श्री.एन.जी.कुलकर्णी रायगड बांधकाम ४-६-१९६५ डीईई ४-५-१९८४ खुला नाही सेवा निवृत्त 
२ श्री.एस.टी.भगत वर्धा पाणी पुरवठा ४-५-१९६६ डीईई १०-५-१९८५ अजा उत्तीर्ण 
३ श्री.ए.पी.नाईक रत्नागिरी विदयुत ५-३-१९६२ विदयुत अभि. ।०१-४-१९९१ अजा सुट सेवा निवृत्त 

पदविका 
४ श्री.पी.व्ही.साळवी रत्नागिरी विदयुत २६-६-१९६५ विदयुत अभि.  ०१-०४-१९९१ खुला स्‌ट सेवानिवृत्त 

पदविका 
५ श्री.के.एच.सावंत हिंगोली पाणी पुरवठा १२/११/१९६५  इलेक्ट्रीकळ 0१/०३/१९८७ खुला सुट 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ a 4 & 1 ७ | ८ ९ a 
& NVA tad लातूर बांधकाम २७/०३/१९६७  डीईई १७/०४/१९९० भज-क नाही 
७ श्री.ए.एन.मडावी चंद्रपूर बांधकाम ११/०२/१९७३  डीईई १३/०८/१९९३ अज उत्तीर्ण 
८  श्री.ए.बी.राजपूत जळगाव बांधकाम २३-८-१९७४ डीईई २७-९-१९९४  विजा-अ नाही 
९ श्री.डी.बी.चौधर अहमदनगर विदयुत ०१-०६-१९६८  ।'डीईई १२-१२-१९९५ भज-ड सुट 
| श्री.ए.जी.भांगे यवतमाळ बांधकाम २२/०८/१९७०  ।'डीईई १०/०७/१९९७ अज नाही 
| श्री.बी.व्ही.देडामुख अकोला पाणी पुरवठा ११/०४/१९७६  डीईई १३/१२/१९९९ खुला नाही | 
१२ श्री.व्ही.एम.बुरसे पुणे पाणी पुरवठा ०१/०६/१९७१  'डीईई २१/१२/२००० खुला नाही | 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता | जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
as २ ३ शिका 4 & es ८ ९ a 
१३ श्रीम.पी.ए.चवरकर रायगड बांधकाम ०९/०२/१९७७  'डीईई ०३/०१/२००६ इमाव उत्तीर्ण | 
१४ श्री.एस.एस.पाटील रायगड बांधकाम ०६/०५/१९८३  'डीईई ०३/०१/२००६ इमाव उत्तीर्ण | 
१५ श्रीम.पी.पी.कोळी कोल्हापूर बांधकाम २४/०३/१९७९  डीईई १२/०८/२००८ विमाप्र नाही | 
१६ श्री.ए.एन. घाटे सांगली बांधकाम ०६/०८/१९६७  'डीईई ०६/०९/२०१३ खुला नाही | 
१७ श्री.एस.एम.कुलकर्णी सोलापूर बांधकाम ०१/०७/१९६५  डी.इ.ई. ०३/११/२०१४ खुला नाही सेवानिवृत्त 
१८ श्री.के.एम.तिनगमे सिंधुदुर्ग विदयुत २६-२-१९८८ विदयुत अभि.  ।२७-११-२०१४ खुला आंतरजिल्हा 
पदविका बदली 
१९ श्री.ए.ए.तलवारे नागपूर विदयुत ८-७-१९८९ विदयुत अभि.  ।०९-०३-२०१६ इमाव उत्तीर्ण 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ 1 ह| 4 & = 7 ८ ९ १ | 
पदविका 
२० 'ए.एस.गोहाड नागपूर विदयुत ७-११-१९७४ विदयुत अभि.  ।॥६-७-२०१७ इमाव उत्तीर्ण 
पदविका 
भाग-२ (पदविकाधारक) - यांत्रिकी 
१ | श्री.आय.डी.शिवशरण पालघर पाणी पुरवठा ११-०७-१९६५  डीएमई १-९-१९८६ अजा उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
२  श्री.जी.पी.अग्निहोत्री जालना पाणी पुरवठा १०/१२/१९६७  डीएमई ०६/०५/१९८७ खुला सुट | 
३ श्री.आर.ए.कुंभारीकर हिंगोली पाणी पुरवठा ०५/०८/१९६७  ।डीएमई ०५/१०/१९८७ खुला सुट अस्थीव्यंग- 
क 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता | जात प्रवर्ग व्यावसायिक शेरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ a 4 & a ८ ९ a 
४ श्री.एस.जी.मेंढे अकोला सिंचन ०४/०४/१९६६ डीएमई २२/१२/१९८९ विजा-अ उत्तीर्ण | 
५  श्री.एस.व्ही.सावंत रत्नागिरी यांत्रिकी ०८-०६-१९६२ यांत्रिकी अभि. ।०१-०४-१९९१ खुला उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
पदविका 
६ श्री.व्ही.जी.स्वामी ठाणे सिंचन ०३/०८/१९६०  ।डीएमई १९/११/१९९१ खुला उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
७ श्री.पी.सी.जंगले नाशिक सिंचन ०२-०६-१९७१ SIS २१-१२-१९९६ खुला उत्तीर्ण 
८  श्री.व्ही.आर.देसाई अहमदनगर पाणी पुरवठा ०९-०३-१९७६ डीएमई ०७/०५/१९९९ खुला लागू नाही | 
९ श्री.आर.एन.भाळेराव औरंगाबाद बांधकाम ०४/०५/१९७९ डीएमई/डि.ई.ई. २७/११/२००० खुला उत्तीर्ण | 
शि श्री.जी.टी.पाटील नाशिक सिंचन ११/१०/१९७८ डीएमई ०१/०१/२००५ इमाव नाही | 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
aa २ ३ शिकगा 4 & 1 ७ | ८ ९ १ | 
| श्री.यु.एस.गायकवाड सोलापूर बांधकाम ०२/०३/१९६९  डीएमई २३/०५/२००६ खुला उत्तीर्ण 
१२ श्री.के.के.केळसकर रत्नागिरी बांधकाम २०/११/१९८१  डीएमई १३/१२/२००७ भज-ब नाही 
१३ श्री.आर.एम.सोमवंजी लातूर सिंचन ०९/०३/१९७३ डीएमई ३०/०६/२००८ ।'भज-ब नाही 
१४ श्री.एच.ए.कदम ठाणे पाणी पुरवठा १-६-१९६६ डी.ए.ई. २६-१-२००९ खुला उत्तीर्ण 
१५ श्री.एस.एस.वाघ नाशिक पाणी पुरवठा ६-१-१९७५ डी.एम.ई. २५-५-२००९ इमाव नाही 
१६ श्री.एस.एस.अग्रवाल हिंगोली पाणी पुरवठा २०/०८/१९७०  ।डीएमई १४/१२/२००९ खुला उत्तीर्ण 
१७ श्री.आर.बी. पाटील कोल्हापूर बांधकाम ०६/०४/१९९१  डीएमई १४/०५/२०१३ खुला उत्तीर्ण 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
a २ ३ = 4 & a ८ ९ a 
१८ | MAR BTS उस्मानाबाद पाणी पुरवठा १२/०६/१९७९  डीएमई १९/०६/२०१४ खुला नाही | 
१९ eal. पोवार सिंधुदुर्ग यांत्रिकी ०१-०३-१९९२ पदवीका २५-११-२०१४ अजा 
२०  श्री.पी.एस.भदाणे नंदूरबार पाणी पुरवठा ०७/०६/१९७८  डी.एम.ई. १६/०४/२०१६ खुला नाही | 
२१ श्री.के.पी.खलाणे ठाणे पाणी पुरवठा १३-२-१९६१ डीप्लोमा इन  ।॥०३-०१-२०१९ इमाव नाही सेवानिवृत्त 
इलेक्ट्रीकल 
पॉवर सिस्टीम 
२२ के.पी.काटोले नागपूर पाणी पुरवठा ५-९-१९९६ डि.एम.ई. ०१-०१-२०२२ ।इमाव नाही 
भाग-२ (पदविकाधारक) - भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 
| श्री.बी.आर.दिवे नाशिक पाणी पुरवठा २५-४-१९६६ डीएमई १५-३-१९८९ अजा सुट 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ | २ ३ = 4 & a ८ ९ १ | 
२ श्री.व्ही.जी.सोनवणे औरंगाबाद पाणी पुरवठा २७.०१.१९७७ डी.एम.ई २६.०२.२००४ खुला नाही | 
३ श्री.ए.एम.ओतारी कोल्हापूर पाणी पुरवठा ३०.०७.१९८२ डी.एम.ई ०१.११.२००४ ।भज-ब "उत्तीर्ण | 
४  श्री.ए.ए.ओव्हाळ पुणे पाणी पुरवठा ०४.०५.१९७० डी.एम.ई ०१.११.२००४ अ.जा. नाही | 
५  श्री.ए.ए.सानप नाशिक पाणी पुरवठा १२-१-१९६५ डी.ए.ई. २९-४-२००३ भज-ड सुट सेवानिवृत्त 
६ श्री.एच.ए.कदम ठाणे पाणी पुरवठा ०१.०६.१९६६ डी.ए.ई. २६.०१.२००९ खुला नाही | 
७ श्री.एस.पी.शिंदे उस्मानाबाद पाणी पुरवठा ०१.१०.१९७६ डी.एम.ई २७.०१.२००९ अ.जा. नाही | 
८  श्री.शेख पाशा शोख हुसेन परभणी पाणी पुरवठा १०.०२.१९७९ डी.एम.ई २७.०१.२००९ खुला नाही | 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक  शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ | २ ३ = 4 & a ८ ९ १ | 
९ श्री.एन.आर.पटारे अहमदनगर पाणी पुरवठा २९.०३.१९८५ डी.एम.ई. २७.०१.२००९ खुला लागू नाही 
= श्री.व्ही.एम.ओतारी सांगली पाणी पुरवठा ०१.०५.१९८० डी.ए.ई. २८.०१.२००९ ।भज-ब उत्तीर्ण 
a श्री.एच.सी.चचडी पुणे पाणी पुरवठा २२.१२.१९८३ डी.एम.ई २८.०१.२००९ खुला नाही 
१२ श्री.एस.पी.करंजेकर भंडारा पाणी पुरवठा १७.०९.१९७३ डी.एम.ई २९.०१.२००९ इमाव नाही 
१३ श्री.आर.जी.नाईकनवरे उस्मानाबाद पाणी पुरवठा ०२.०८.१९६८ डी.ए.ई ३०.०१.२००९ खुला नाही 
१४ श्री.एम.एम. मोमीन बीड पाणी पुरवठा ३०.०८.१९८२ यंत्र अभियांत्रिकी ०२.०२.२००९ खुला उत्तीर्ण 
पदविका 
१५ श्री.एस.एस.वाघ नाशिक पाणी पुरवठा ०१.०६.१९७५ डी.एम.ई २५.०५.२००९ इमाव नाही 
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जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.०१/०१/२०२० ते 09/09/2022 रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय 


अंतिम ज्येष्ठता सूची. 
अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद बांधकाम/पाणी जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता कनिष्ठ अभियंता जात प्रवर्ग व्यावसायिक शोरा 
पुरवठा/सिंचन यापैकी पदावरील परीक्षा उत्तीर्ण/ 
कोणत्या विभागात नियमित सुट 
कार्यरत आहेत. नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ | २ ३ शिडआ 4 & a ८ ९ १ | 
१६ श्री.एम.के.कुंदेलवार भंडारा पाणी पुरवठा २८.०६.१९७७ डी.एम.ई २१.०७.२००९ अजा नाही | 
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